Deutscher Bundestag 

18. Wahlperiode 


Wahlvorschläge 

der Fraktionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. 


Wahl der Mitglieder des Kuratoriums der Stiftung 
„Deutsches Historisches Museum“ 


Mitglieder 

Fraktion der CDU/CSU 

Ansgar Heveling 
Stephan Mayer (Altötting) 


Fraktion der SPD 

Siegmund Ehrmann 
Hiltrud Lotze 


Fraktion DIE LINKE. 

Sigrid Hupach 


Berlin, den 11. November 2014 


Volker Kander, Gerda Hasself eldt nnd Fraktion 
Thomas Oppermann und Fraktion 
Dr. Gregor Gysi und Fraktion 
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Stellvertreter 


Dr. Herlind Gundelach 
Dr. Philipp Lengsfeld 


Dr. Eva Högl 
Christina Jantz 


Petra Pau 
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